ADAM ACKERMANN 


nadkonduktor przy kolei pólnocnej cesarza Ferdynanda 


urodzony w r. 1823, opatrzony $w. Sakramentami, zasnal w Panu 
dnia 14° Października 1891 roku. 


W nieutulonym zalu pozostala zona z pieciorgiem dzieci zaprasza Krewnych, Przyjaciöl i Znajo- 
mych na wyprowadzenie zwlok, które odbedzie sie w Piatek dnia 16 b. m. o godzinie 4 popoludniu 
z domu pod L. 53 przy ulicy Floryañskiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zaklad pogrzebowy ,,Pompes funebres'* A. Szafranskiego w Krakowie. _ Czcionkami drukarni Zwiazkowej w Krakowie. - 


